Tomasz Liskiewicz 


Urzednik Magistratu, 


przeżywszy lat 48, opatrzony ss. Sakramentami, przeniósł sie w dniu 11 Października 1871 r. 
do wieczności. 


W smutku pogrążona żona i matka, zapraszają Krewnych, Przyjaciół -1-Kolegów na obrząd pogrzebowy w dniu 
13 Października b. r. o godz. 4tćj z południa z domu Nr. 46 Rynek Główny odbyć się mający. 
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